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Das hierin vorkommende Integral geht durcli die Substitution i == tg ca in folgendes iiber
iind ist also immer kleiner als y« ^ Wir linden aber einen asymptotischen Ausdruck fiir unencllich wachsende n, wenn wir die Substitution machen
Nun ist bekanntlich
lira (1 +
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also ist angenahert (13)
~n+2
Wenn wir also endlich in (12) fiir an den genaherten Werth (7) und fiir n -\- l/2 das genaherte « setzen , so ergiebt sioli als asymptotischer Werth fiir die Fehlergrenze
(14)
n + 1

Dieser Ausdruck wird zwar bei festgehaltenem r mit un endlich. wachsendem n unendlich gross. Wenn aber n <C r ist, so kann er doch, wenn r hinlanglich gross ist, unter einen beliebig-.h a.us (10)
